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Geachte minister, 

De kernfysische dienst (KFD) heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven 
voor de herstart van de Hoge Flux Reactor (HFR) aan de vergunninghouder, de 
Nucleair Research en Consultancy Group ( NRG). 

Eerder bent u per nota ILT-2013/19479, geïnformeerd over de verklaring van 
geen bezwaar voor het herbeladen van de kern. 

Toelichting 

De vergunninghouder NRG heeft dusdanige maatregelen getroffen dat de reactor 
in alle gevallen veilig kan worden afgeschakeld en gekoeld en dat de integriteit is 
gewaarborgd, zodat de radioactieve stoffen ingesloten blijven. De reparaties en de 
gewijzigde systemen voldoen aan de huidige ontwerpeisen en fabricage- en 
kwalificatienormen. 


Hoogachtend, 

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT 



r. 3. Thunnissen 
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